CAMPEONATO COLOMBIANO - 2021 


CLAUSURA - 10º RODADA 


Alianza Petrolera 


20/09/2021 às 22:00 
A Diego León Escotante Gutiérrez 


Q estádio Daniet vita Zopato (Borroncobermejas 


Patriotas Boyacá 


Jhord Bayron Garcestã) 


Bb Jorge Posada Hernández 


1 Carlos Mosquera 


Jhord Bayron Garces (pênalti) 13) 


Jhon Pérez iã 


Alianza Petrolera 
49 


375 


Alianza Petrolera 


16. Leonardo Saldafia 
23. Carlos Anderson Pérez 
4 27. Camilo Portilla 
3 Santiago Aguilar Murillo 
8 Freddy Flórez 
4 11. Jhord Bayron Garces 
4 21, Cleider Al 
45. Pablo Bueno 
6. Yhormar Hurtado 
12. José Chunga 
4 17. Andrés Morales Mosquera 


30, Pier Graziani 
5. Julián Guevara Mufioz 
f10.Jhon Pérez sã 
1 14.Jair Castillo León 
31. L Angulo 
1 19.Jairo Molina 
15. Brayan Gil 
15. Brayan Gil Hurtado 


Ls Estatísticas 
Patriotas Boyacá 
Posse de bola (%) 51 

Total de passes 394 
Passes corretos (%) 

Total de chutes 

Chutes no go! 

Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Patriotas Boyacá 


1. Carlos Mosquera & 
46. Santiago O) Fernández 
22. Jorge Posada Hemández & 
24. Carlos De Las Salas Simanca 
29. Yonatan Murillo 
42. Edgardo Rito Cuero 
7. Cristian Barrios 
416. Jose Leudo 
33. Martín Payares 
410. Andres Felipe Avila Tavera 
417. Darwin Lopez 


Banco de Reservas 


91. Álvaro Villete 
118. Adam Ozeri 
f19. Stiwar Garcia 

121. Michael Ordofiez 
11. Misael Martinez 
0. José Daniel Guerra Soto 
1 20. José Andrade Torres 





